Rok 1082, 


DZIENNIK ROZPORZĄDZEŃ 


dla stot. król. miasta Krakowa. 


Przedpłatę roczną zła. 1, składać można w biurach Komisarzy obwodowych. 


Właściciele domów 


w Krakowie otrzymują dziennik rozporządzeń bezpłatnie. 


Rada miasta. 


Posiedzenie z dnia 2 Marca 1882. 


Uczczono pamięć zmarłego Rm. Dra Juliana Gra- 
bowskiego przez powstanie z miejsc. 

Na interpelacyę Rm. p. Dra Pareńskiego czy wia- 
domo p. Prezydentowi, że Komitet zamierza umieścić 
pomnik papieża Piusa IX na Wawelu, w kaplicy Ko- 
narskiego, naprzeciw pomnika Potockiego, i że nawet 
tajemnie wykonywują się podobno jakieś, przygotowaw- 
cze roboty — p. Prezydent odpowiedział, że odkąd objął 
Prezydenturę, ani na piśmie ani ustnie w tej sprawie 
nikt się nie zgłosił; własnego zdania więc wygłaszać 
niema powodu. Gdyby ząś eośkolwiek w tej mierze na- 
stąpiło, nie omieszka uwiadomić o wszystkiem Radę 
pełną w myśl §. 9 Regulaminu Rady, 

Uchwalono nabyć na rozszerzenie ulicy Krupni- 
czej i urządzenie chodnika, grunt realności L. 10 
Dz. IV. (własność p. Hankiewicza), 28% 5' kwadrato- 
wych, czyli 103:92 metrów kwadratowych mierzący, 
oznaczony na planie sytuacyjnym przez budownictwo 
miejskie w dniu 15 Listopada 1879 roku wykonanym 
kolorem zielonym (litera a. b. c. d.) i do parceli xa- 
tastralnćj 1531 należący, za cenę po pięć złotych austr. 
za sążeń kwadratowy. Do podpisania kontraktu upowa- 
żniono p. Prezydenta, oraz Rm. Friedleina i Pszorna. 

Rada miasta przeniosła w stan spoczynku p. Jó- 
zefa Wyrobisza, referendarza magistratu, przyznając 
mu płacę emerytalną w ilości 1500 zła. rocznie z za- 
strzeżeniem, że e. k. Skarb Państwa zwracać winien 
funduszowi miejskiemu część téj płacy emerytalnćj w ilo- 
ści 166 zła. 66 ct. rocznie. W uznaniu zaś gorliwości 
p. Wyrobisza w pełnieniu swych obowiązków, przy- 
znała mu Rada miasta dożywotnie, dodatek służbowy 
w ilości 360 zła, rocznie, który dotąd pobierał, jednak 
z zastrzeżeniem, że dodatek ten w drodze łaski mu 
przyznany, nie ma być wliczony do ewentualnćj płacy 
emerytalnćj wdowy i sierót po nim pozostałych. 


| 
| 


Posiedzenie nadzwyczajne z dnia 9 Marca r. b. 


Uchwalono wnieść petycyę - do koła polskiego 
w Wiedniu, z prośbą aby: 

1, w obec dokonywującćj się organizacyi Zarządu pań- 
stwowych dróg żelaznych, utworzoną również zo- 
stała dla grupy galicyjskich linij kołei państwo- 
wych, osobna inspekcya z siedzibą we Lwowie; 

2. centralne zarządy prywatnych galicyjskich kolei 
żelaznych, urzędujące obecnie w Wiedniu, były 
przemiesione do kraju. 

Wskutek pisma delegata c. k. Namiestnika, wy- 
znaczyła Rada miasta do komisyi mającćj odbyć rewi- 
zyę teatru: Rm. pp. Friedleina, Dra Jakubowskiego 
Faustyna, z zastrzeżeniem, aby się w krótkiej drodze 
z p. Prezydentem znosili. 

W razie bardzo ważnych lub gminę znacznie ob- 
ciążyć mających zobowiązań, pełnomocnicy wymienieni, 
mają zażądać ratyfikacyi pełnćj Rady m., którą p. Pre- 
zydent niezwłocznie w tym celu na posiedzenie zaprosi. 

Upoważniono p. Prezydenta miasta do wystoso- 
wania imieniem Rady miejskićj petycyi do Rady Pań- 
stwa o przyspieszenie założenia trzeciego gimnazyum 
w Krakowie. 

Również upoważniono p. Prezydenta miasta, aby 
memoryał wypracowany przez deputacyę gimnazyalną 
w sprawie założenia trzeciego gimnazyum w Krakowie, 
przesłał Radzie szkolnej. 

Rada miasta upoważniła p. Prezydenta miasta do 
podziękowania p. Orleckiemu MKajetanowi c. k. Radcy 
Namiestnictwa za dar 100 egzemplarzy dziełka „O sta- 
nowisku i zadaniu kas Oszczędności* po cenie jedne- 
go zła., z których rozsprzedaży uzyskaną cenę kupna, 
dawca na zasilenie funduszu pomnika Mickiewicza prze- 
znaczył. 
Przyjęto plan dalszego uporządkowania plantacyj 
od strony XX. Franciszkanów. 

Sprzedano p. Abrahamowi Goldgartowi grunt miej- 
ski przy ulicy S-go Sebastyana i Dietla, obok realności 
L. 58 Dz. VI w przestrzeni około 115005, czyli 680 
metrów kwadratowych na planie sytuacyjnym przez bu- 
downietwo m. dnia 2 Grudnia 1882 wykonanym, literami 
(a. b. e. d.) i kolorem zielonym oznaczonym, za cenę 
po 10 zła. za sążeń kwadratowy pod warunkami w dekla- 
racyi wyszczególnionemi. Do podpisania kontraktu upo- 


ważniono p. Prezydenta miasta, 
leina i Pszorna. 


Szymoncwi Trynce stróżowi plantacyjnemu prze- 
niesionemu w stan spoczynku, przyznano płacę emery- 
talną w ilości 159 zła. 93 ct. rocznie, poczynając od 
1 Stycznia 1882 r. 


Józefowi Krzeszowi uczniowi szkoły sztuk pię- 
knych, przedłużono datek na utrzymanie w ilości 144 zła. 
441/, et. na jeden rok a względnie do czasu oirzymać 
się mającego stypendy um rządowego, które Józef Krzesz 
w r. b. ma uzyskać. 

Zapewniono przyjęcie do gminy pod warunkiem 
uzyskania obywatelstwa austryackiego: 

a. Drowi Edmundowi Krzymuskiemu docentowi tilo- 
zofii prawa przy Uniwersytecie Jagiell. za opłatą 
taksy w kwocie 25 zła; 
Stanisławowi Trojanowskiemu, kraweowi, poddane- 
mu rosyjskiemu za opłatą taksy 25 zła.; 

Przyjęto zaś do gminy Kazimierza Zawadzińskie- 
go, inzyniera za opłatą taksy 10 zła. — 

Rada m. przyznała dodatkowy kredyt w ilości 
€00 zła. na pokrycie wydatków w r. 1881 na utrzy- 
manie aresztantów miejskich, — 


Rada m. przyjęła zatwierdzająco do wiadomości 
wniosek sekcyi I. w sprawie budowy szluzy z realno- 
ści L. 19 Dz. I do kanału miejsk. wzdłuż ulicy Wiśl- 
nej. — 

Pozwolono na wybudowanie szluzy z nowo budu- 
jącego się gmachu uniwersyteckiego do kanału m. 
głównego w ulicy Straszewskiego. 

Rada m. zezwoliła na przeniesienie oszczędności 
z tyt. 48 poz. 4 do tyt. 25 poz. 1. — 


Rada m. uchwałę na pcsiedzeniu swóm w d. 23 
Grudnia 1872 r. zapadłą:, że fundusz laudemidalny 
z dóbr miejskich, jakoby na wsparcie włościan tychże 
dóbr przeznaczony, do funduszu miejskiego w sielonym 
być nie mógł“, jako na mylnćj zasadzie opartą, zmieni- 
ła w* sposób następujący: 

1. iż wydzielony na rzecz m. Krakowa fundusz laude- 
mialny z dóbr miejskich do udzielenia pożyczek 
hipotecznych na rzecz członków gmin tychże dóbr 
używany,— jest własnością funduszu m. Krakowa 
i że tak gotowizna jak i kwoty kapitalne dotąd nie 
ściągnięte i procenta zaległe, dawniejszy fundusz 
laudemialny stanowiące, do fundvszu zakładowego 

__miejskiego włączone być mają; 

2. polecono magistratowi, aby w terminie 2 miesięcy 
przedstawił Radzie m., stan funduszu laudemialnego 
z dóbr miejskich wraz z zamknięciami rachunkowemi 
tegoż funduszu po rok 1881 i zajął się ściągnię- 
ciem zaległych od funduszu tego rat i procentów, 
jak niemnićj sum kapitalnych już do wypłaty przy- 
padających. 

Prośbę p. Maksymiliana Cerchy byłego nauczy- 
ciela o udzielenie mu 3 miesięcznćj zaliczki na płacę 
emerytalną, uchylono przejściem do porządku dziennego. 

Rada miasta odmówiła żądaniu p. Dra, Riedmiil- 
lera objętemu podaniami jego z dnia 16 Lipca 1881 
L. 21348 z i d. 11 Listopada 1881 L. 33911 względem 
przyznania mu wynagrcdzenia za użycie jego realności 
na koszary wojskowei spital, z powodów, że Dr. Józef 
Riedmiiller z tego samego tytułu wniósł podanie o wy- 


Radcow : pp. Fried- 


b. 


nagrodzenie szkody w roku 1856 do magistratu m. 
Krakowa, które magistrat uchwałą z dnia 30 Lipca 
1856 L. 20183 odrzucił, odséłając p. Dra Riedmüllera 
na drogę prawa; daléj z powodu, że p. Dr. Riedmül- 
ler od owćj uchwały wyżej się nie powołał, ani tóż 
w drodze prawa pretensyj swych niedochodziń; wresz- 
cie, że pretensye p. Dra. Riedmiillera żadnćj prawnój 
podstawy nie mają i dawno już przedawnieniu uległy. 
Uchwalono jednak wypłacić w drodze łaski, p. Drowi 
Riedmiillerowi pewną ryczałtową kwotę, którćj wyso- 
kość Sekcya prawnicza Radzie m, ma zaproponować 
pod warunkiem, że tenże, zrzeknie się wszelkich swo- 
ich dalszych roszczeń z tego tytułu. 


Posiedzenie nadzwyczajne z dnia 16 Marca 1882. 


Do podpisania deklaracyi zezwalającćj na eksta- 
bulacyę rocznego czynszu ziemnego złp. 6 gr. 3 a właś- 
ciwie skapitalizowanćj sumy Zła. 30 cent. 40 aw. ze 
stanu biernego realności pod l. 99a i 99b Dz. IV. w 
Krakowie, Rada m. delegowała p. Prezydenta m. oraz 
Radców m. pp: Friedleina i Pszorna. 

Przyjęto deklaracyę właścicieli realności L. 111 
Dz. IV hr. Edwarda i Zofii Mostowskich, mocą któ- 
rój odstępują gminie m. Krakowa na wyłączną i nie- 
podzielną własność bruk i rynsztok na gruncie miejskim 
przed ich realnością samowolnie przez nich założony i 
zrzekają się wszelkich pretensyj do tegoż bruku i ryn- 
sztoku, jak również do gruntu ha którym takowe są 
urządzone. Zezwoliła zaś Rada m. właścicielom pomie- 
nionej realności hr. Edwardowi i Zofii Mostowskim na 
używanie prawa służebności odprowadzania wzmianko- 
wanym powyżćj rynsztokiem, wody deszcżowćj do Ruda- 
wy z dachów realności L. 111 Dz. IV. 

Uchwalono wypłacić p. Nowakowskiemu przedsię- 
biorcy robót murarskich i grabarskich przy budowie 
kanału głównego przez ulicę Wałową i przez Kierków 
kwotę 332 Zła, 79 et. tytułem dodatku za roboty nad- 
zwyczajne przy budowie tegoż kanału, mianowicie za 
wykop przez Kierków aż do wału kolei Karola Lu- 
wika, jako tóż za odwóz ziemi z wykopu w obrębie 
Kierkowa. Wydatek ten postanowiono pokryć z fundu- 
szu przeznaczonego na zasypanie starćj Wisły i z fun- 
duszu budowy kanału przez Kierków. 

W sprawie zabezpieczenia teatru od możebnego 
wypadku, Rada m. uchwaliła: 

1. Koszt urządzenia wyjść i schodów z III. galeryi, 
oznaczony przez komisyę techniczną e. k. Namiest- 
nictwa włącznój kwocie 1700 zła., przyjąć na 
fundusz miejski i upoważniła p. Prezydenta miasta, 
aby stósowną deklaracyę przesłał do Prezydyum 
c. k, Namiestnictwa; 

poleciła zaś sekcyi skarbowej, aby wskazała tytuł 
i rubrykę budżetu, z którego powyższa kwota po- 
krytą być ma. 


2. 
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piekarze następu- 


Na miesiąc Kwiecień rb. złożyli 
jące ceny pieczywa: 
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Przedmioty znalezione. 


W czasie od 1 Lutego do końca Marca 1882 r. zosta- 
łyz łożonew Magistracie następujące przedmioty znale- 
zione a mianowicie 

Artyk. 138 klucz 

„ 139 książka do nabożeństwa. 

„ 148 klucz. 

175 pułares z kwotą zła. 2, dwie kartki za- 
stawnicze i wiersze. 

„ 184 parasol. 

282 świecznik drewniany. 

„ 288 trzy kluczyki. 

„ 249 książka do nabożeństwa, 

„ 243 cztery klucze. 

» 255 p rtmonetka z kartkami loteryjnemi i pół 

centa. 


Artyk. 256 chustka. 
$ 268 woreczek i pudełko na zapałki. 

„ 274 portmonetka z kwotą 81 centów dwoma 

markami. 

» 239 klucz. 

P 300 5 kluczy. 

A 301 chustka biała wełniana. 

» 380 parasol. 

r 843 rękawek futrzany. 

„ 345 klucz. 

„n 346 4 klucze. 

» 347 pudełko z cyrklem. 

» 361 sakiewka z kwota 26 centów. 

„ 374 dwa małe kluczyki. 

M 877 6 kluczy. 

Magistrat wzywa niniejszćm właścicieli powyż- 
szych przedmiotów, aby celem ich odebrania zgłosili 
się do Wydziału III. Magistratu i tam swe prawa wła- 
sności do tychże przedmiotów udowodnili, w przeciwnym 
bowiem razie po upływie jednego roku, nabędą zna- 
łazcy pewnych praw do tych przedmiotów, a po upły- 
wie dalszych trzech lat staną się właścicielami tychże. 


Kraków dnia 1 Kwietnia 1982. 


L. 1262. 
OBWIESZCZENIE. 


Na mocy dekretu kancelaryi nadwornéj z dnia 
24 Kwietnia 1827 do L. 11840, wzywa Magistrat 
Panów Doktorów medycyny, aby zawiadamiali 
Fizyka miejskiego o swojem osiedleniu się w Kra- 
kowie lub o przeniesieniu się z Krakowa do innej 
miejscowości. 

W razie osiedlenia się, zechcą pp. lekarze 
okazać p. Fizykowi miejskiemu albo oryginalny 
dyplom, albo odpis tegoż, na dowód, że uzyskali 
go na jednej z wszechnic państwa austryackiego. 

Magistrat liczy na to, że Panowie Doktorzy 
uczynią niniejszemu wezwaniu tém chętnićj zadosyć, 
ile że wykaz lekarzy w mieście stale przebywają- 
cych, potrzebny jest dla celów statystycznych, oraz 
do szematyzmu wydawanego corocznie, również 
do układania listy wyborczój przy głosowaniu na 
posłów do Sejmu i do Rady państwa, a wreszcie 
do wiadomości gremium aptekarskiego, że zamie- 
szkał w mieście nowy lekarz, do praktyki upra- 
wniony. 


Kraków dnia 21 Stycznia 1882. 


L. 35598. 
OGŁOSZENIE. 


Starsi Stowarzyszenia Szczotkarzy krakow- 
skich wnieśli do Prezydyum Magrstratu zażalenie, 
że w bardzo wielu handlach, niemających żadnego 
związku ze sprzedażą wyrobów  szezotkarskich, 
jako to: w sklepach korzennych, kramach wszel- 
kiego rodzaju, handlach nafty, papieru, pieczywa 
it 6% szczotki bez posiadania karty przemysło- 
wej i opłacania dotyczącego podatku. bywają sprze- 
dawane ze szkodą tych, którzy sprzedaż tę wyko - 
nywać mają prawo, oraz upraszali aby temu anor- 
malnemu stanowi rzeczy zaradzić. 

Magistrat uznając słuszność powyższego za- 
żalenia, wzywa  niniejszem pp: kupców aby 
w swych handlach zaniechali sprzedaży szczotek, 
albowiem w myśl. $. 43 ust. przem. z r. 1859, 
te tylko przedmioty w handlach mogą być sprze- 


dawane, na które opiewa uzyskana karta prze- 
mysłowa. 


Magistrat stoł. król. m. Krakowa d. 8 marca 1882 


L. 258 
OBWIESZCZENIE 


Przy oględzinach stanu świeżo usypanego 
wału na przestrzeni od Rybaków do Skałki, tamu- 
jącego przystęp wody z Wisły do koryta starćj 
Wisły, zauważano, że wozy wożące z Wisły piasek, 
szuter i lód, zjeżdź ją do Wisły i wyjeżdżają 
z niej, przez wał, przez co wał opłażają i robią 
w nim wydrążenia; co w razie wezbrania wody 
spowodować może przerwanie wału. 

Magistrat przeto zakazuje zjeżdżania z wału 
wprost do Wisły, lub wyjeżdżania z Wisły na wał, 
a wszystkie wozy wożące z tej części Wisły piasek, 
szuter, lub lód, jechać mają brzegiem Wisły aż 
po za Skałkę i tam wyjeżdżać na drogę. 

Niestosujący się do niniejszego zakazu podle- 
gną karze w myśl rozporządzenia ministeryalnego 
z dnia 50 Września 1857 L. 198 Dz U. P. 


Magistrat stół. król. m. Krakowa d. 27 lutego 1882. 


OBWIESZCZENIE. 


Podaje się do wiadomości wszystkich posiadaczy 
bydła tak w Krakowie, jakoteż w przyległych miej- 
seowościach: Zwierzyńcu, Półwsiu Zwierzynieckićm, Ozar- 
nój wsi z Kawiorami, Nowéj wsi i Woli Justowskićj, 
że w r. 1882, pasanie bydła dozwolonóm będzie jak 
w r. ubiegłym, jedynie na części Błonia miejskiego, 
po prawym brzegu Rudawy położonćj, za poprzedniem 
uiszczeniem ustanowionego wynagrodzenia na dochód 
miasta, oraz że samowolne pasanie bydła lub pasanie na 
miejscu zabronionem t. j. po lewym brzegu Rudawy, 
na tak zwanych Błoniach małych, spowoduje zajęcie 
bydła i dalsze postąpienie stósownie do istniejących prze- 
pisów ustawy z d. 30 Sierpnia 1876 L: 28 Dź. rozp. 
kraj. o własności polnej i przestępstwach polowych. 

Pobór wynagrodzenia od paszy bydła poruczony 
jest Inspektorowi Ekonomatu miejskiego p. Kułakow- 
skiemu, dv którego w tym celu zgłosić się należy w Wy- 
dziale Iszym Magistratu na II piętrze w godzinach biu- 
rowych, 

Wynagrodzenie to wynosi: 


1. Od konia, krowy lub wołu po Zła, 2 ct. — 
2. Od jałówki, osła, w ogóle od każdej 
sztuki drobnego bydła po o 1, — 


8. Od barana, kozy, owcy i cielęcia 

najwyżej jednorocznego po . . = „ 50 
4. Od 1. sztuki trzody chlewnej po . 1 — , — 

Kto przeto z paszy na Błoniach m. korzystać chee 
a nie służy mu prawo bezpłatnego pasania, winien się 
zgłosić do Inspektora Ekonomatu miej. p. Kułako- 
wskiego, i tamże wynagrodzenie według powyższej 
skali uiścić, na które otrzyma pokwitowanie, służyć 
mające zarazem jako upoważnienie do pasania na Bło- 
niach, wyrażonego w temże pokwitowaniu gatunku 
i ilości bydła. 

W końcu nadmienia się, że pasanie trzody chle- 
wnćj drutem w ryjaku niezaopatrzonćj i gęsi na Bło- 
niach m., bezwarunkowo wzbronionem zostaje. 


7 Magistratu, Kruków dnia 24 marca 1882. 
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Pobór rekruta. 


Tegoroczny pobór do wojska, odbył się w dniach 
27. 28. 29. 30. 31 marca, 1. 8. i 4 kwietnia, 

Komisya poborowa składała się z następujących 
członków: P. Prezydenta miasta Dr Weigla, pułkowni- 
ka p. Iwańskiego, podpułkownika p. Kotscha, Radeów 
m. p. Trauczyńskiego i Myrtenbauma, radcy Magistratu 
p. Szymkiewicza, fizyka m. p. Dr. Buszka, nadporu- 
cznika p. Pechnika i lekarzy pułkowych, SŚchulhoffa 
i Zeisbergera, którzy na przemian pełnili swoja obo- 
wiązki. 

Wynik tegorocznego głównego poboru do wojska 
był następujący: Ogólna liczba popisowych, urodzo- 
nych w latach 1862, 1861 i 1860 wynosiła 1.85, Z tej 
liczby przypadło nu I klasę poborową 594, na II 282. 


a na MI 209. W ogólnej liczbie popisowych wszystkich 
trzech klas, było chrześcian 604; izraelitów 548. 

O uwolnienie czasowe od służby wojskowej na 
mocy $. 17 ust. wojskow. wniesiono podań 60, z któ- 
rych 27 przypadło na chrześcian a 33 na izraelitów. 
Komisya uwzględniła 56; odrzuciła zaś 4 reklamacye. 
Pomiędzy uwzględnionymi było chrześcian 26, izrae- 
litów 30. 

Do poboru stawiło się z I klasy poborowćj 829., 
z II- 199, z II- 123 razem 651; pomiędzy stawiającymi 
się, było chrześcian 346., izraelitów 305. Z tej liczby 
wzięto do służby wojskowej z I klasy 28., z II 21., 
z IM 11, razem 60 amianowicie 47 chrześcian, 13 izrae- 
litów. 

Do komisyi rozpoznawczćj przeznaczono 20, t. j. 
chrześcian 9, izraelitów 11. 

Na rok bieżący miasto Kraków miało dostarczyć: 
a) do linii 141, nadto 5 jako uzupełnienie w miejsce 

uwolnionych z wojska, 385 jako niedobór z r. 1881, 
razem 181; 
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b) do rezerwy zapasowej 56. (z tych 42. jako zale- 
głość za lata poprzednie), 

Na rachunek tej cyfry ada wzięto do wojska jak wy- 
żej 60. a ponieważ zaś nadwyżka z r. z. wynosiła 58, 
więc dostarczono przy głównym poborze do wojska ra- 
zem 113; zatem niedobór wynosi: 

a) do linii 68, 
b) do rezerwy zapasowej jak wyżój 56. 

Niedobór ten prawdopodobnie pokryty zostanie 
przy poborze dodatkowym, który się aż po koniec Lu- 
tego r. 1883, co czwartek w Wydzrale V Magistratu 
odbywać będzie. 

Nie stawiło się zaś do poboru głównego z I kla- 
sy 247, z II klasy 65., a z III klasy 66. razem 378 
popisowych, czyli chrześcian 210., izraelitów 168. Po- 
pisowi, którzy się niestawili, podpadają pod rygor $. 46 
ustawy z dnia 5 Grudnia 1868 L. 151 dz. u. p.o uzu- 
pełnieniu armii. 

Z obcych Starostw stawiło się 119; wzięto do 
służby wojskowej 18. 
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Nakładem Gminy miusta Krakowa — W drukarni A. Koziańskiego w Krakowie. 


